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				ANUNCIOS

				Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

				SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. (VISESA)

				3560

				ANUNCIO relativo a la modificación del anuncio de licitación de contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto, dirección e inspección de las obras de 33 VPO en alquiler y 32 VPO en venta, anejos y urbanización vinculada en la parcela A.300/2 del Area 36 Muliate de Hondarribia.

				1.– Entidad adjudicadora.

				a) Organismo: Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA» (Visesa).

				b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Técnico de Visesa.

				c) Número de expediente: 041/2014/C02/G-52.

				2.– Objeto del contrato.

				a) Tipo de contrato: servicio.

				b) Descripción del objeto: trabajos de adecuación de proyecto básico, Redacción de Proyecto de Ejecución y Dirección e Inspección de las obras de edificación y urbanización vinculada correspondiente a la siguiente promoción de 33 VPO en alquiler y 32 VPO en venta, anejos y urbanización vinculada en la parcela A.300/2 del Area 36 Muliate de Hondarribia.

				3.– Habiéndose procedido, mediante Acuerdo del Órgano de Contratación de fecha 6 de agosto de 2014, a la modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares del referido expediente de contratación, se procede a modificar el Anuncio publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 30 de julio de 2014, n.º 143, en los siguientes puntos.

				En el apartado 6 –obtención de documentación–, donde dice:

				f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de agosto de 2014.

				Debe decir:

				f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de septiembre de 2014.

				En el apartado 7 –requisitos específicos de los contratistas–, donde dice:

				b) Otros requisitos: requisitos mínimos de solvencia técnica y profesional. La acreditación de la solvencia técnica y profesional exigida se realizará de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

				La solvencia técnica y profesional mínima exigida, es la siguiente:

				● Haber proyectado y/o dirigido en obra un mínimo total de 60 viviendas.

				● Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción de Vivienda Protegida.

				● Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción mayor de 30 viviendas.

				Debe decir:

				b) Otros requisitos: requisitos mínimos de solvencia técnica y profesional. La acreditación de la solvencia técnica y profesional exigida se realizará de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.

				La solvencia técnica y profesional mínima exigida, es la siguiente:

				● Haber proyectado y/o dirigido en obra un mínimo total de 60 viviendas.

				● Haber proyectado y/o dirigido en obra una promoción mayor de 30 viviendas.

				En el apartado 9 –presentación de ofertas o de las solicitudes de participación–, donde dice:

				a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2014. Hora: 13:00.

				Debe decir:

				a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2014. Hora: 13:00.

				En el apartado 10 –apertura de ofertas– donde dice:

				d) Fecha: 17 de septiembre de 2014.

				Debe decir:

				a) Fecha: 15 de octubre de 2014.

				Vitoria-Gasteiz, a 6 de agosto de 2014.

				El Director General de VISESA,

				MARCOS MURO NÁJERA.
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